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Alcaldia de Medellin 


MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DEPLANEACIÓN 


PLAN PARCIAL DE MEJORAMIENTO INTEGRAL| 
DEL BARRIO MORAVIA 


DESCRPCIÓN: 


SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DIAGNOSTICO 


CONVENCIONES: 


PUNTOS DE ANALISIS DELA RED 


% Velocidad del flujo mayor de 4.5 m/s 
0 Velocidad del fiujo menor de 4.5 m/s 


OPCIÓN DE MEJORAMIENTO 


Zonas no susceptibles a la adecuacion 
de un sistema de alcantarillado 


: 1] Zonas suscetibles a la adecuación de un 
sistema de alcantarillado 


CALIDAD DEL SERVICIO 


Zonas que tiene un sistema continuo durante 
las 24 horas del dia 


Zonas de servicio continuo con bajas de 
presion en las horas pico 

SA 11 y a » Zonas donde el servicio se suspende en 
PASARAN 2 DY SR E z < las horas pico porfalta de presion 
q SHAH / EEN Zonas de servicio solo en horas de 

la noche y en la madrugada 


PRESTACIÓN DEL SERVICIO 


Zonas con un sistema construido por 
la comunidad 


Zonas donde el sistema es operado y mantenido 
por EPM, segun planos suministrados 
por la entidad 


Zonas en las cuales las redes no aparecen 
en los planos y son operadas por EPM 


E) 
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FUENTE DE INFORMA CIÓN: 


ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 2004 

PLANOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ACUERDO 62 
DE 1999, HOMOLOGADOS A LA BASE CARTOGRA FICA SIGAME 1998, 
ORTOFOTOS URBANAS 

CARTOGRAFIA SIGAME, GENERALIZADA 12000 


ELABORO: DEPARTAMIENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
UNIDAD DE ASENTAMIENTOS EN DESARROLLO Y VIVIENDA 
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